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VENTILATI GN 2/1 



NAK650TN 

TEMP:-2+8 


€.1.056,00 +IVA 


NAK650BT €. 1.226,00+IVA 

TEMP:-18-22 


Struttura interna ed esterna realizzata interamente in acciaio inox. 
Refrigerazione ventilata con evaporatore ad alette trattato 
anticorrosione. Gruppo incorporato. Termostato digitale per il 
controllo della temperatura e dello sbrinamento. Resistenza elettrica 
inserita nella cornice della porta per l’eliminazione della condensa. 
Evaporazione automatica dell’acqua di condensa. Porta reversibile. 
Spessore isolamento 60 mm. Porta con impugnature ergonomiche 
e guarnizione magnetica facilmente estraibile. Cella con angoli 
arrotondati per facilitare la pulizia. Luce interna. Chiusura porta con 
chiave. Piedini in acciaio inox regolabili. Pannelli esterni di fondo e 
posteriore in acciaio zincato. 
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